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Bulletin No. 875 (since 15t" March 2020) 

4) Positive Today: 54 0 Recovered Today: 27 
4 Death Today: 00 @) Active Cases: 323 
S*’’ Sample Positivity today: 3.21% | R% Recovery Percentage: 95.81% 
1. Total cumulative Positive COVID-19 detected since 01.01.2022: 93713 
2. Total Number (%) of COVID-19 Patients Treated/ Cured since 01.01.2022: 89784 (95.81%) 


3. Total Number (%) of COVID-19 patients migrated out of state since 01.01.2022: 3328 (3.55%) 


4. Total Number (%) of COVID-19 Deaths since 01.01.2022: 278 (0.30%) 
5. Number of samples found negative for COVID-19 today: 1628 

6. Total number of samples sent for COVID-19 testing today: 1754 

7. Total number of cumulative samples found negative since 01.01.2022: 1394460 
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Detailed Status of Sample Tested 
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: Negative as Positive 
Negative : Positive j 
: Cumulative A Cumulative 
in last 24 5 in last 24 : 
hours Since hours Since 
01.01.2022 01.01.2022 


Haridwar 251 250 | 312022, | 6 | 13241 | 325233 | os 
Total 346 
Details of Districts having Positive COVID-19 Cases 
Almora 4548 4143 2 4 399 
Bageshwar 2095 2003 1 0 91 
Chamoli 3226 3104 13 3 106 
Champawat 1915 1893 1 1 20 
Dehradun 33728 32978 206 177 367 
Haridwar 13241 12941 41 25 234 
Nainital 11441 11328 29 29 55 
Pauri Garhwal 5296 4307 2 18 969 
Pithoragarh 2564 2421 2 4 137 
Rudraprayag 2716 2585 0 2 129 
Tehri Garhwal 2396 2033 3 5 355 
U.S. Nagar 8847 8540 9 5 293 
Uttarkashi 1700 1508 14 5 173 
Total 93713 89784 323 278 3328 
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COVID-19 Vaccination 


2.4 July 2022 


* Sessions Held Today: 778 
* Number of Beneficiaries Vaccinated Today: 9069 
* Total Number of Beneficiaries Partially Vaccinated: 9052947 
* = =Total Number of Beneficiaries Fully Vaccinated: 8528141 
*% = Total Number of Beneficiaries Given Precaution Dose: 697582 
Details of Beneficiaries Vaccinated in Uttarakhand 
ae 7 Last 24 hrs 
Citizens Health Care Worker Front Line Worker coverage 
Cumulative 
ee 12-14 12-14 15-17 15-17 s A s et Precaution 1st 
cute is vrs | years tst | | years | ‘etBtee | and bose | _ Dose ee base nts Perales 
‘st Bits Dose eidliose Coverage Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage Coverage ain Dose 
Dose Dose Coverage | Coverage 9 9 9 9 9 9 Dose 
Almora 19005 12075 29216 23432 384166 358128 6024 6034 9959 9763 46071 16 24 
Bageshwar 9922 7182 14128 13133 186373 173032 2515 2521 2323 2403 30245 18 61 
Chamoli 15000 12835 19724 18929 275278 271680 3988 4022 6494 6635 45463 87 260 
Champawat 10575 6510 13460 11201 184831 173207 2255 2315 7588 7529 22180 1 840 
Dehradun 64768 38471 102354 79125 1580476 | 1486647 37247 36727 30672 31318 152729 417 410 
Haridwar 70238 21871 82467 46964 1518701 | 1461633 17788 17633 48465 48459 74651 1628 523 
Nainital 40548 23486 52884 40612 758966 740645 14196 14009 20113 20240 64402 422 53 
Pauri 21959 13507 32621 28646 455367 435308 7923 7942 7104 7197 52837 366 797 
Pithoragarh 16005 11288 23726 20763 327865 319823 4095 4113 8321 8416 29421 208 96 
Rudraprayag 8691 6132 12605 11055 174219 160758 2466 2456 2692 2713 19602 9 43 
Tehri 22797 17297 31266 28359 401051 367011 6254 6317 4930 5046 50503 389 896 
US Nagar 61153 48600 93097 88596 1359973 | 1387581 12497 12622 34797 34053 71845 1008 240 
Uttarkashi 13032 9268 18246 16507 237024 227763 3462 3488 5002 5110 37633 110 147 
Total 373693 | 228522 | 525794 | 427322 | 7844290 | 7563216 | 120710 | 120199 | 188460 | 188882 | 697582 | 4679 | 4390 


